EUGENIUSZ 


FABER 


EMERYTOWANY NAUCZYCIEL TECHNIKUM LACZNOSCI 


przeżywszy lat 64, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 


dnia 6 stycznia 1978 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 14 stycznia br. 
o godzinie 10.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, 9 czym zawiadamia: 


KUZYN I PRZYJACIEL. 


WOJEWÓDZKA USŁUGOWA 
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